kierownik szkoly kolejowej w Prokocimie-Szutry, członek Rady szkolnej okręg. i miejsc., 
członek Rady gminnej w Prokocimie i członek Związku Polsk. naucz. szkół powszechnych 


przeżywszy lat 41, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 9 października 1924 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 21 przy ul. Wolskiej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 11-go b. m. o godzinie 4-tej po południu. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek 13 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafjanym w Prokocimie. 


Na te smutne obrzędy zapraszają 


Żona z dziećmi — Rada gminna — Grono nauczycielskie. 


Zakład pogrzebowy „Goncordia”” Jana Wolnego Kraków, plac Szczepański 2 DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE. 


